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Lenga Oromo sentro ossidental 
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Per amprende a dovre 'I sistema die parla locaj ch'a varda si. 
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Pais an dova a I'e parla 

La lenga Oromo sentro ossidental o Oromo sentro ossidental a fa part 
die lenghe cussltiche e a I'e parla specialment an Etiopia. 


IT 

Aiuto per 
la lettura 

ES 

Ayuda para 
la lectura 


Help for 
Reading 

Rintre ant 
la Piola 

in 

Contate 

j'Aministrator 

Ltllii 

Liber per 

im Amprende 

V 

Coression 

ortografica 

m 

Tastadura 

piemonteisa 

& 

Portaj 
e Proget 

■J 

Agiut pr'ij 
Contributor 


Travajot 

sempi 


Classificassion 


Ne schema ed classificassion del Oromo sentro ossidental a peul esse: 


■ lenghe afro-asiatiche 

■ lenghe cussltiche 

■ lenghe cussltiche orientaj 
■ lenghe Oromo 

■ lenga Oromo sentro ossidental 


Codes ISO 


Codes ISO 639-3: GAZ 
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dj'arserche pi ancreuse 

http://www.sil. org/iso639-3/documentation.asp?id=gaz 
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